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(i) Monirer, pour tout n G iV*, que 



u " = £ sin <^>- sin <-)- 

ni H 1 



jfc 



2> 3 sin(-)<7,\ 
t=i n 

(ii) En utilisant 1) et 3) (i), montrer que 
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Exercice l-( 7 points) 

1) Monirer, pour tout x e R + = [0, +oo|, que 

x- -r < sin i < x, 

6 

2) Calculer la limite de la suite réelle (un) n€fv . définie par 

3) On considère la suite réelle (r„) n€lv . définie par 



IL 



(iii) En déduire de 2) et 3) (M), que-Ja suite (v n ) neJV . converge et déterminer sa limite. 

_ Exercice 2. ( 3 points) En utilisant la première formule de la moyenne, déterminer la limite 
suivante 

lim / — dt. 
Exercice 3. ( 10 points) Soit F la fonction définie par 



■w-jTSS* 
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1) Montrer que F est bien définie sur R* =J0, -t-oo(. 

2) Quel est le signe de F sur R' ? 

3) Montrer que F est dérivable sur R" et donner l'expression de F'(x). 

4) Soit x > 0. Exprimer F(» en fonction de F{x). 

x 

5) Montrer que l'intégrale généralisée / TClët dt converge. 

6) (i) Montrer, pour toutx e R* , que 

F(x) = (log x) (Arccg x) - f £pîdt. 

(îi) En déduire que F est prolongeable par continuité en 0. 

7) (i) Montrer quel' intégrale généralisée f ~~dt converge. 

(ii) En déduire de 6) (H) et 7) (i), que l'intégrale généralisée f ^^dt converge. 
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et encore plus.. 



